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Vous cherchez une clinique d'optométrie d'urgence ? L'objectif de Laboratoire 
visuel est d'éduquer nos clients sur l'importance des soins oculaires en 
fournissant les meilleures normes de qualité et de service et une équipe dévouée 
d'opticiens et d'optométristes. Visitez notre site pour plus d'informations. 
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Contactez-nous- 
LABORATOIRE VISUEL 
54 Rue de l’Hôtel-de-Ville 
Gatineau 
Québec 
J8X 2E2 
Canada 


8177778787 


